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SINTOMACIC KADIO (REOM) • Mod. H3. Apparecrhio portatile a pile-rete di tipo a Ire vie (B-CC-CAl. Gamma onde rnrdir, aintonia 

a rondenaatore variabile. Media frequenza 4T0 ke/s. Retlificaiore a selenio. 




